ACTES ADMINISTRATIFS 


M. Roger BonNNET est nommé sous-Directeur de laboratoire à la chaire de 
Physique appliquée à compter du 1-1-1963 (Arrêté ministériel du 18-1-1963). 

Mlle Françoise Girarp est nommée sous-Directeur de laboratoire au Musée 
de l'Homme à compter du 1-1-1963 (A. m. du 26-11-1963). 


M. Jacques LEssERTISSEUR est nommé sous-Directeur de laboratoire à la 
chaire d'Anatomie comparée à compter du 1-1-1963 (A. m. du 11-11-1963). 


M. François KRAUT est nommé sous-Directeur de laboratoire à la chaire de 
Minéralogie à compter du 1-1-1963 (A. m. du 11-11-1963). 


M. Pierre BIBERSON est nommé sous-Directeur de laboratoire à la chaire de 
Préhistoire à compter du 1-1-1963 (A. m. du 11-11-1963). 


M. Marius Descamps est nommé sous-Directeur de laboratoire à la chaire 
d’ Entomologie générale à compter du 1-1-1963 (A. m. du 11-11-1963). 


M. Georges CALLEN est nommé Assistant stagiaire au Service des Cultures 
à compter du 1-1-1963 (A. m. du 11-11-1963). 


Mle Michèle Vicor est nommée Assistante stagiaire au laboratoire de Miné- 
ralogie à compter du 1-111-1963 (A. m. du 23-1v-1963). 


M. Fernand CoNQUÉRÉ est titularisé dans les fonctions d’Assistant à compter 
du 1-1v-1963 (A. m. du 23-1v-1963). 


DISTINCTION HONORIFIQUE 


M. Pierre CnamrIion, sous-Directeur au Musée de l Homme, est nommé Che- 
valier de la Légion d'Honneur par décret du 29 décembre 1962. 


Le Gérant : Jacques Foresr. 
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